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ROSA RAPA 

Flore semipleno. (Voyez ci-aprés lespéce n 9 .¡, 


var. p.) 


LE ROSIER TU RA EPS. 

DESCRIPTION. 

Les rameaux floriferes de cet arbrisseau sont dépourvus dai- 
«uillons, mais les branches adultes en présentent un petit 
nombre. Les folióles sont ovales-oblongues, glabres, misantes 
comme celles du R. Lucida, cependant dun verd plus foncé. 
Les íleurs se développent lentement, et avortent pour la plus 
part. Les tubes des cálices sont turbinés, et les divisions cali¬ 
cinales trés-longues et découpées en leur bord. Corolle de quatre 
ou cinq rangs de pétales. Fruits globuleux. 

Disposition méthodique, en un seul groupe, des especes de Rosiers dont les fleurs 

présentent des cálices a tubes turbinés. 

ROSAE TURBINAT 7 E. 

Hcec sectio, nolis sequentibus, facile dislinguenda : 

i° Germinibus, ante anthesin, turbinatis, aliquando medio, aliquando ápice constnctis, 
subglabris, hispidisve; 2° pedunculis hispido - glandulosis, floribusque Roséis in §. A., gla- 
bris floribusque Luteis in §. B.; 3 " jó lio lis sirnpliciter dentatis; L\ petalis saspe non expli- 
catis; 5 o et de ñique, stylis numerosissimis. 

§• A. 

Fleurs roses; pédoncules hispidles. 

* Rameaux floriferes sans aiguillons. 

I. R. Turbinata. Rf.douté R. tome i , p. et fig. 127. 

p. R. Turbinata triflora, floribus cymosis: cyma trífida. (N.) Variété plus petite ilans 
toutes ses parties. 

II. R. Rapa. Bosc. Nouv. Cours, vol. 11, p. 247. — R- [Túrgida). Pers. Syn. 2, p. 49 - 
R. ( Fraxinifolia ). Bot. Culi. ed. 2, n° 28. 

R. Germinibus turbinatis, ápice constrictis, pedunculisque glanduloso-hirsutis; foliolis 
lucidis, ovatis, basi apiceque acutis; laciniis calycinis corolla longioribus. (NA Vulg. 
le Rosier á feuilles de fresne; le Rosier Turneps des Anglais. 








































